


CAMPEONATO ARGENTINO - 2021 





2º FASE - 12º RODADA 


(7 


Godoy Cruz Sarmiento 





18/08/2021 às 12:20 
A Pabio Echavorria 


O Estúdio Feticiono Gombarte (Godoy Cruz) 


E 

34 PrluliâncChicco 

46 W Gabriel Alanis 
[AM 3! Jonathan Torres 


GianlucaFerrari db 78 


er  Lautaro Montoya 
EE B Braian Salvareschi 
Cristian Colmán (3 96" 
lh Estatísticas 
Godoy Cruz Sarmiento 
66 Posse de bola (%) 34 
470 Total de passes 244 
7 Passes corretos (5%) 58 
7 Total de chutes 10 
4 Chutes no gol 2 
5 Escanteios 4 
12 Faltas cometidas " 
dh Escalações 
Godoy Cruz Sarmiento 
12. Juan Espínola 1. Manuel Vicentini (c) 
43 Leonel González 2. Federico Mancinell 
15, Damián Pérez (0) 417. Gabriel Alanis 
22. Gianluca Ferrari 18. Braian Salvareschi & 
28. Elias López 23. Nicolás Bazzana 
5. Nelson Acevedo 25. Pablo Molina 
410. Valentin Burgoa s. Julián Chicco & 
11. Martin Ojeda 46. Federico Vismara 
32, Gonzalo Damián Abrego 26. Yair Arismendi 
441. Facundo Altamira 4.30. Patricio Cuechi 
49. Tomás Badaloni 433, Rodrigo Salinas 


Banco de Reservas 





23, Nelson Ibafiez Facundo Ferrero 








6. lan Escobar 15. Martín García 
18. M. Llano Massa 124 Lautaro Montoya & 
24, Guillermo Ortiz 17. Gabriel Graciani 
f21.Juan Andrés Meli " vasio Núfiez 
34. Guillermo Pereira 28, Manuel García 
36. Bruno Javier Leyes Sosa 32, Guido Mainero 
16. Matías Ramírez 38, Fedenco Paradela 
1.17. Cristian Colmán 4 ts. Jonathan Torres 3) 
127. Sebastián Lomónaco f 10. Sergio Quiroga Gabutti 
1/33. Ezequiel Bullaude 19.L Gondou Zanelli 





31. Benjamín Borasi 





